Tobacco Institute Testing Laboratory 

Market Sample 30 

Sorted CO Test Results 


CO “Tar” “Nicotine” 


Brand 

mg/cig 

mg/cig 

mg/cig 

Carlton KFHP....... 

05 

< 05 

< 0.05 

NowKPTTP....... . 

..< 0.5 

< 0.5 

< 0.05 

Carlton 100’s LGOFMHP.............,.... 

.Q.9+0.1 

0.7 ±0.1 

0.10 ±0.01 

Carlton LOG’S LOG FLIP...... 

.1.1 ±0.1 

0.8 ±0.1 

0.11+0.01 

Carlton KFMSP....... 

.15 ±0.1 

0.6 ±0.1 

0.09+0.01 

Carlton KFSP...... 

..... 2.0 ±0.1 

1.1 ±0,1 

0.13 ±0.01 

Now KFSP. 

.... 2.0 ±0.1 

1.0 + 0.1 

0.13+0.01 

Now KFMSP....... 

.... 2.2±0.1 

1.1 ±0.1 

0.13+0.01 

Now 100s 100FSP.................. 

.... 3.4±0.2 

2.1 ±0.1 

0.23+0.01 

Kool Ultra KFMSP. 

.... 3»7±0.4 

3.0+0.3 

0.28 ±0.03 

Triumph KFSP....... 

.... 4.3±0.2 

3.6 ±0.1 

037+0.02 

Triumph KFMSP............. 

.... 43 ±05 

35 ±0.2 

037±0.02 

Carlton LOT’S 100FSP...... 

.... 4.4 A 0.2 

33 ±0.1 

0.33+0.01 

Kent III KFSP....... 

.... 4.4 ±0.3 

3,7 ±0.2 

0.39 ±0.02 

Now 100s 10QFMSP.,..... 

.... 4.5 ±0.2 

2.7 ±0.1 

0.27 ±0.0:1 

Carlton 120’s 120FSP....... 

.... 5.G±0.2 

5.9 ±0.2 

0.57 ±0,01 

Carlton 120’s X20FMSF............... 

.... 5.1 ±0.2 

6.1+05 

0.60 ±0.02 

Tareyton lights KFSP.... 

.... 5.7 ±03 

5.1 ±0.2 

0.42 ±0.02 

Merit Ultra lights KFMSP...... 

.... 5.8 ±0.2 

4.7 ±0.1 

0.41 + 0.01 

True KFMSP...... 

.... 5.8 ±03 

4.7+03 

0.46 ±0.03 

True KFSP...... . 

.... 5.8 ±0.2 

4.8 ±0.2 

0.47 ±0.02 

Capri 100 FM FtP..... 

.... 5.9 ±0.2 

8.8 ±0.2 

0.71 +0.01 

Kool Ultra 100’s 10OFMSP.. 

.... 6.1 ±03 

55 ±0.1 

0.49 ±0.01 

Capri 100FHP..... 

.... 6.2 ±0.2 

8.8 ±0.2 

0.76+0.02 

L & M Long Lights 100FSP._.... 

.... 6.2+0.2 

7.6+ 0.2 

0 79 ±002 

Benson & Hedges .Deluxe Ultra Lights lOG’s 100FMHP. 

.... 6.2 ±0.4 

5.4 ±0.2 

0.49 ±0.02 

Carlton 100’s .100FMSP.... 

.... 63+03 

4.4+0.2 

0.42+0.01 

Kent III 100s 100FHP.... 

.... 6.3+03 

4.9+0 2 

0 48 + 0 0+ 

Triumph 100s 100FSP..,...™......... 

.... 6.7 ±0.2 

5.1 ±0.2 

050 ±0.01 

Merit Ultra Lights KFSP..... 

... 6.7+03 

5.2+0-2 

0.46+0.02 

Virginia Slims Ultra Lights 100FHP.... 

... 6.8 ±0.2 

5.9 ±0.1 

0.49+0.01 

Kent III LOTs 100FSP..... 

... 7.1 +0.4 

53+03 

0 52+0 02 

Benson & Hedges Deluxe Ultra Lights 100’s 100FHP_ 

... 7.1 ±0.4 

5.8+03 

0.49+0.02 

Virginia Slims Ultra Lights 100FMHP......... 

... 7.3 ±0.2 

63 ±0.1 . 

052+0.01 

Merit Ultra Lights 100’s 100FMSP.. 

... 7.4 ±0.2 

5.4 ±0.1 

0.49+0.01 

True LOG’S 100FSP... 

... 7.4±0.4 

7.1 + 03 

0.67 ±0.03 

Salem Ultra Lights 100’s 100FMSP . 

... 7,4 ±0.2 

4.7+0.1 

0.43 ±0.02 

Merit Ultra Lights 100’s lOTFSP........ 

... 7.5 ±0.2 

5.6 ±0.1 

0.50+0.01 

True 100’s 100FMSP.... 

... 7.5 ±0.4 

7.2 ±0.4 

0.68+0.03 

Triumph 100s 100FMSP....... 

... 75+0.4 

5.7 ±0.2 

0.55+0.02 

Vantage Ultra Lights KFSP......... 

... 7.7 ±0.4 

53 ±0.2 

0.44+0.01 

Salem Ultra Lights KFMSP..... 

... 7.7±0.2 

5.1 ±0.1 

0.42+0.01 

Winston Ultra Lights KFSP.............. 

... 7.8 ±0.2 

5.1 ±0.1 

0.43+0.01 

Winston Ultra Lights 100’s 100FSP..... 

... 8-6 ±0.2 

5.1+Q.l 

0.45 ±0.01 

Kent Golden Lights KFMSP........ 

... 8.8 ±0.4 

8.0 ±0.2 

0.73 ±0.02 

Virginia Slims Lights 100FMHP..... 

... 9.2+0.2 

8.6 ±0.2 

0.68 + 0.02 

Kool Lights KFMSP....... 

... 9.2 ±0.3 

85 + 03 

0.70 ±0.02 
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More Lights 100s 10CFHP.... 


Keat Golden Lights 100s 100FHP... 


Dunhill International Superior Mild 100FHP,.., 
Eve Slim Lights 100’s 100FMHP.. 


.... 9.2 ±0.3 

8.6+0.2 

0.71 ±0.02 

.... 9.2 ±0.4 

8.6 ±0.3 

0.66 ±0.02 

.... 9.2±0.3 

5.6 + 0.1 

0.47+0.02 

.... 9.4±0,5 

8.7 ±03 

0.79+0.02 

.... 9.5±0.3 

8.8+0.2 

0.68 + 0,02 

.... 9.7 ±0.2 

9.1+ 0.2 

0.68 ± 0.01 

.... 9.7 ±0.2 

7.8+ 0.2 

059+0.01 

.... 9.8 ±0.4 

9.2 + 03 

0.86+0.02 

.... 9.8 ±03 

9.5 ±0.3 

0.74+0.02 

.... 9.8 ±0.4 

8.9+ 0.2 

0.66+0.01 

....9.8 ±0.5 

8.7+05 

0.73+0.03 

.... 9.8 ±0.2 

10.4+0.2 

O.S2±O.Q2 

... 9.S±0.2 

9.1 ±0.2 

0.72 ±0.02 

... 9.9 ±0.3 

8.1+0.2 

0.65+0.01 

... 9.9 ±03 

9.4+ 0.2 

0.87+0.02 

... 9.9±03 

9.0 ±0.2 

0.82+0.02 

... 9.9 ±0.2 

93 ±0.2 

0.78 + 0.02 

..10.0 ±0.3 

8.7 ±0.2 

0.75 ±0.02 

..10.0+03 

8.2 ±0.2 

0.62+0.01 

..10.1 ±0.3 

8.2+0.2 

0,63 ±0.01 

..10.1 ±0.3 

9.2 ±0.2 

0.84 ±0.02 

..10.2+0.3 

11.6+0.2 

0.94 ±0.02 

..10.3 + 0.3 

9.2 ±0.2 

0.75+0.02 

.. 10.4 ±0.4 

9.3+03 

0.70 ±0.02 

.. 10.4+0.3 

12.1+0.2 

1.01 + 0.02 

..10.5+0.4 

9.6+03 

0.84 + 0.02 

.1025 + 0.3 

8.5 ±0.2 

0.68 ± 0.02 

.10.6+0.5 

9.9+03 

0.91+0.02 

.10.7+0.3 

12.8 ±0.2 

1.08 ±0.02 

.10.7+0,2 

6.7+0.1 

0.49+0.02 

.10.7±0.4 

12.3 ±0.3 

1.07 ±0.03 

.10.8 ±0.4 

125+0.4 

1.11+0.03 

.10.8+0.4 

10.2+0.3 

0.97 ±0.03 

.10.8 ±0.3 

93 + 0.2 . 

0.79 ±0.01 

.10.9 ±03 

12.8+03 

1.03 + 0.02 

.10.9 + 0.2 

11.1 ±0.2 

0.77+0.02 

.11.0+0.3 

10.1+0.3 

0.72 + 0.02 

.11.1 ±0.3 

11.5+03 

0.86 ±0.02 

.11.1 + 0.2 

10.3+0.2 

0,87+0.02 

.11.1 ±0.2 

12.8+0.2 

1.04 ±0.02 

.11.1 + 0.3 

9.6 ±0.2 

0.67+0.01 

.11.2+0.4 

10.3+0.4 

0.94 + 0.03 

11.2 + 0.3 

9.7 ±0.2 

0.87 ±0.02 

11.2 ±0.3 

10.2+0.2 

0.72 ±0.01 

11.4 ±0.3 

11.3+0.2 

0.97+0.02 

11.4+03 

9.3 ±0.2 

0.73+0.02 

11.5 ±0.3 

15.1+0.4 

1.18 ±0.02 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 

Sorted CO Test Results 


Brand 

CO 

mg/cig 

“Tar” 

mg/cig 

“Nicotine” 
nig/eig ~ 

Kim 25’s 100F1IP..... 

.11.6 + 0.4 

10.9 + 0.3 

0.87+0.01 

Merit 100’s 100FMSP..... 

.11.6 + 0.2 

10.9 + 0.2 

0.76±0.02 

Benson & Hedges Muititllter KFSP.. 

........ 11.6 ±03 

12.1+0.2 

O.S7±0.02 

Salem Lights 100’s 100FMHP... 

_11.7+0.2 

10.8 + 0.2 

0.82+0.02 

Camel Lights KFHP...... 

..11.7+0.2 

9.6 ±0.2 

0.61+0.01 

Doral Ultra Lights 100’s 100FSP.. 

.11.7+0.4 

6.8 + 0.2 

0.46 + 0.02 

Marlboro Lights 100’s 1Q0FMSP... 

....11.7+0.2 

10.0 ±0.2 

0.78 ±0.02 

Rite 1(X) LOOFMHP..... 

....11.7+0.2 

11.5+0.2 

0.80 ±0.02 

Malibu Menthol tOO’s 100FMSP. 

..11.7+0.4 

113 + 0.2 

0.94 ±0.02 

Merit 100’s lOOF'SP..... 

.11.8 ±0.3 

9.9 ±0.2 

0.78 + 0.02 

Marlboro Lights KFHP............. 

_11.9+0.2 

10.7+0.2 

0.77 ± 0.01 

Winston Lights KFHP....... 

..11.9 + 0.3 

10.0 ±0.2 

0.63 + 0.01 

Century 25’s Lights (25) KFSP..... 

........ 11.9+0 

9.7±0.2 

0.68+0.01 

Pall Mall Light 100’s lOOF'SP. 

.12.0+0.4 

10.4 ±0.2 

0.83 ±0.02 

Pall Mail Unfiltered lights KNFSP.......... 

.12.0+1.0 

16.2+0.9 

1.10 ±0.04 

Players KFHP....... 

.12.1+0.4 

11.6 ±0.2 

0.81+0.01 

Marlboro Lights KFMSP...... 

.12.1 + 0.3 

11.0+0.2 

0.79+0.02 

Marlboro Lights KFSP.... 

... 12.1+0.4 

11.2+0.2 

0.80+0.01 

Falcon Lights KFMSP........ 

.12.1+0.4 

103 ±03 

0.78 ±0.02 

Marlboro Lights 25’s KFSP.... 

..12.2+03 

113 ±0.2 

0.79 ±0.02 

Kool Milds 100’s IQOFMSP...... 

.12.2+0.2 

11.5+0,2 

0.92 ±0.02 

Benson & Hedges Lights IGO’s 1.00FMSP.. 

.12.2+0.3 

10.6 + 0.2 

0.78 + 0.02 

PI avers KFM.HP........... 

..12.2 ±0.2 

11.9 ±0.2 

0.81+0.01 

Lark KFSP......... 

........ 12.2 ±03 

13.3 ±0.1 

1.05 ±0.02 

Vantage l()0s 100FSP... 

....12.3 + 0.2 

8.8 ±0.1 

0.62+0.01 

Lucky Strike Menthol 100’s 100FMSP. 

.........12.3+03 

11.6 + 03 

0.92 + 0.02 

Lucky Strike KFSP...... 

........12.4+0.4 

11.7+0.2 

0.S7±0.02 

Camel Lights KFSP...... 

.12.5+03 

8.9 ±0.2 

0.61 ±0.01 

Salem Lights KFMSP......... 

........ 123+03 

9.7+03 

0.70 ±0.02 

Lucky Strike Filters 100’s 100FSP......... 

.12.5+03 

12.0+0.2 

0.96+0 02 

Vantage Menthol 100s 100FMSP.. 

.123+0.3 

8.4 ±0.1 

0.61+0.02 

Cambridge Lights KFMSP... 

.123+03 

11.9+0.3... 

0.S1+0.03 

Cambridge Lights KFSP... 

.12.5+03 

12.2+0.2 

0.84+0.02 

Richland Lights (25) KFSP.. 

....... 12.5 ±0.2 

10.8+0.2 * 

0.79+0.02 

Kool Milds KFMS P........ 


11.9 ±0.3 

0.921-0.02 

Lucky Strike KFHP........ 

..12.6+03 

11.7 ±0.2 

0.88+0.02 

Satin 100FSP....... 

i? 7+0 i 

11.0 + 03 

0 97 + 0 02 

Craven "A" RFHF.......... 

.12.8+0.3 

16.0+0.4 

1.11+0.03 

Kent KFHP..................... 

.12.8+0.4 

11.5 ±0.3 

0.87 ±0.02 

Benson & Hedges Lights IGO’s 100FSP... 

.12.8+03 

10.5+0.2 

0.81 ±0.02 

Lark Lights KFSP................ 

12.8 ^ 0*4 

13,1 + 0.2 

1 01 +0 02 

Vantage KFMSP... 

.12.8+0.4 

10.3 ±03 

0.69+0.02 

Players 100’s 100FHP. 

.12.8+03 

14.0 + 0.2 

0.98+0.01 

Pali Mali Red KFSP.... 

.12.9+03 

13.8 ±03 

1.02 ±0.02 

Marlboro Lights lOQ’s 100FHP.... 

.......12.9 + 0.4 

10.9 ±0.2 

0.82 ±0.01 

Pail Mali Light 100’s Low Tar 10GFMSP. 

.12.9 + 03 

13.3 ±0.2 

1.06+0.02 

Malibu 100’s 100FSP......... 

.......12.9 + 0.5 

12.0 ±0.5 

0.96 + 0.04 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 

Market Sample 30 

Sorted CO Test Results 


Brand 


L & M KFSP. 

Players 100’s 100FMHP... 

Winston Lights 100’s 100FSP,... 

Rite 100 100FIIP... 

Parliament Lights IGO’s 10QFSP...... 

Chesterfield RNFSP.. 

Marlboro Lights 100’s 100KSP............ 

Satin JOOFMSP... 

Magna Lites KFSP..... 

Philip Morris RNFSP. 

Raleigh Lights 100’s 100FSP. 

L & M KFHP... 

Eli Cutter Lights KFSP ... 

Viceroy Lights KFSP. 

Players 25’s Lights 100’s 100FMSP. 

Kent KFSP... 

Virginia Slims 100FMSP.. 

Raleigh Lights KFSP... 

Winston Lights KFSP.. 


Century 25’s Menthol Lights lOO’s....... 

Vantage KFSP. 

Century 25’s Lights I CHI’s 100FSP. 

Dora! Menthol Lights 100 T s 100FMSP 

Doral 100’s Filter Lights 100FSP. 

Kent 100s 100FSP.............. 

Players 25’s Lights 100’s 1.00FSP.. 

L & M Super ltX) 100FSP... 


Viceroy lights 100’s 100FSP.. 

Cambridge Ligiits lOCVs 100FMSP. 
Pall Mall Red 100FSP.. 


Virginia Slims 1QGFSP..... 

Dorai Menthol Filter Lights KFMSP. 

Lark Light IGG’s 100FSP____ 

Koo! RNFMSP....... 

Cambridge Lights 100’s 1GGFSP. 


Kent 100s 100FMSP. 


Richland Lights (25) 100’s 10OFSP.. 

Camel RNFSP... 

Lark 100FSP... 

Raleigh KFSP....... 

Camel Lights IDG’s 100FSP...,................. 

Saratoga 120’s 120FHP...... 

Hi-Lite 100FHP. 


Virginia Slims Lights 120’s 120FMHP.. 

Viceroy KFSP...... 

Virginia Slims Lights 120’s J20FHP_ 

St Moritz Filter lOGs 100FSP...... 





CO 

_irtg /cig 

....12.9 ±0.2 
....13.0+0.4 
.... 13.0 ±0.3 
...13.0+0.2 
...13.1 ±0.4 
... 13.2+0.3 
...13.2+03 
... 13.2+ 0.4 
...13.2+0.2 
...133 ±03 
...133 ±0.4 
...133+0.3 
...13.4 + 0.3 
...13.4±0.4 
... 13.4 + 0.2 
...13.4+0.4 
..13.5 ±0.4 
..13.5 ±03 
..13.5+0,4 
..13.6 ±03 
..13.6 + 0.4 
..13.7+0.4 
...13.7+03 
..13.7 ±03 
..13.8+03 
..13.8 + 03 
..13.9+0.3 
.. 14.0 ±0.4 
.14.0 ±03 
.14.0+03 
.14.1+0.2 
.14.1+03 
.14.1+0.4 
.143+0.4 
.14.4+0.2 
.14.4 ±03 
,14.4 ±0.4 
.14.4+03 
.14.5 + 0.4 
14.5+0.3 
14.5+0.3 
14.5 ±0.4 

14.5 ±0.4 

14.6 ±0.3 
.14.7 ±0.3 

14.7 + 0.5 
14.8+0.3 


“Tar” 

mg/cig 

13.4+0.2 

1.4.4 ±03 
11.2 ±0.2 
11.7+0.2 

12.4 ±0.2 

20.5 + 0.5 
11.2±0.2 
113+0.3 

9.0 ±0.1 
22.7+0.4 
11.2+0.3 
13.9+03 
12.1 ±0.3 
11.5+03 

11.4 + 0.2 
123 ±0.4 

15.4 ±03 

11.6 ±0.2 

10.9 + 0.2 

11.9 ±03 

10.6 ±0.3 
11.8+0.2 
12.1 ±0.2 
12.0+0.2 
13.4+0.2 
11.8 ±0.2 
13.8+0.2 
11.8+0.2 
11.8+0.2 
13.6+0.3 
15.4 ±0.2 

11.7 ±0.2 
13.8+0.3 
213 ±0.8 - 
11.9+0.2 
13.6+03 
12.4+0.2 
21.9 + 03 
14.8+0.3 
15.0+0.4 

11.2 ±0.3 
14.4+0.3 

13.8 + 0.2 

14.3 + 0.2 
15.1+0.3 
14.3+03 

14.8 ±0.3 


“Nicotine” 
tng/cig " 

1.04+0.02 
1.00 + 0.02 
0.79+0.01 
0.83 ±0.02 
0.95+0.02 
1.30+0.03 
0.83 ±0.02 
1.00 + 0.02 
0.62+0.01 
134+0.02 
0.86 ± 0.02 
1.09 ±0.02 
0.93+0.02 
0.86 ±0.02 
0.82+0.01 
0.93+0.03 
1.07+0.02 
0.86 ±0.01 
0.75 ±0.01 
0.84+0.02 
0.72+0.02 
0.85+0.01 
0.72+.CI.02 
0.72+0.02 
1.04+0.02 
0.85 ±0.01 
1.09 ±0.03 
0.91 ±0.02 
0.86 + 0.01 
1.04+0.02 
1.06+0.01 
0.62 ±0.02 
1.09 ±0.02 
1.34+0.05 
0,87 ±0.02 
1.00+0.03 
0.92+0.02 
1.36 ± 0.03 
1.20 ±0.03 
0.96 ±0.02 
0.78+0.01 
1.04+0.02 
1.01 ±0.02 
1.03 ±0.02 
0.96 ±0.02 
1.02 + 0.03 
1.10 + 0.02 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 

Sorted CO Test Results 


Brand 

Saratoga 120’s 120FMHP,. 

Magna KFSP..„...... 

Marlboro KFHP...... 

Dora! Filter Lights KFSP... 

Viceroy Super Long 100‘s 100FSP. 

Benson & Hedges 100’s 100FMH P_ 

Falcon. Lights 100’s 10OFSP.. 

Tarcyton KFSP... 

Camel Filters KFSP.. 

English Ovals KNFHP... 

Eli Cutter KFSP.. 

Philip Morris Inter national 100FMHP. 

St. Moritz Menthol Filter 100MSP. 

Philip Morris Blues 100FMSP. 

Rothmans Special Mild KFHP...... 

Alpine KFMSP... 

Chesterfield KNFSP.. 

Craven "A" KFHP .... 

Marlboro KFMSP.. 

Richland (25) KFSP.... 

Kool KFMHP.... 

Magna KFHP... 

Cambridge Full Flavor 100’s 100FSP.... 

Winston KFSP... 

Flayers RNFHP... 

Marlboro 100 Red I00FSP. 

Philip Morris Blues KFMSP... 

Richland (25) KFMSP... 

Pall Mail KNFSP.. 

Marlboro 25's KFSP. 

Benson & Hedges 100’s 1G0FMSP........ 

Pall Mall 25's KNFSP.... 

. Raleigh 100’s 100FSP..... 

Tareyton 100’s 10GFSP.... 

Camel Filters KFHP......... 

Philip Morris Commander KNFSP. 

Kool Super Longs lOQ’s IGOFMSP..... 

Winston KFHP... 

Marlboro KFSP... 

Cambridge Full Flavor KFSP...... 

Benson & Hedges 1 00’s I0GFITP. 

Marlboro 100’s 100FSP.. 

Kool KFMSP... 

Marlboro 100’s 1Q0FHP... 

Richland (25) 100’s lOOFMSP. 

Doral Full Flavor 100’s 100FSP.. 

Old Gold Lights 100s 100FSP. 


CO 

mg/cig 

.14.9 ±03 

-14.9 ±03 

....... 14.9 ±0.4 

.15.0 ±0.4 

.15.1 ±0.4 

-....,15.1 ±0.4 
....... 15.2 ±0.4 

..15.3 + 0.3 

..15.3+03 

—153 ±0.4 

__15.4 ±0.2 

_15.5 ±0.4 

.......155 ±03 

.15.6 ±0.4 

.15.6+03 

..15.7 ±0.4 

......15.7+03 

.15.7 ±0.3 


“Tar” 

mg/cig 




14.9 ±03 1.06±0.02 

14.2 ±03 0.93±0.02 

16.3+0.3 LOS ±0.02 


123+0.3 

15.8 ±0.4 
163+0.3 
12 . 6 + 0.2 
13.8+03 
15.4 ±0.2 
24.2+0.6 
16.1 ±0.2 

16.8 ±0.3 


0.66 ±0.02 
1.14 + 0,02 
1.13 + 0.02 
0.87 ±0.02 
0.95 ±0.02 
1.00 ±0.02 
1.84 + 0.05 
1.10+0.03 
1.13 ±0.02 


15.1+0.2 1.04+0.02 

15.5+0.2 1.15+0.02 


13.8 ±0.2 
17.0 + 0.4 
24.7 ± 0.5 


1.01 ±0.02 
1.08 + 0.02 
1.69 + 0.04 


155±0.3 1.13 ±0.02 


...15.7 ±03 
...15.7+03 
..15.8 + 03 
..15.9+0.5 
..15.9+0.4 
..15.9±0.2 
..16.0+03 
-16.0+03 
..16.0 ±03 
-16.1+0.3 
..16.1+0.3 
..16.1 ±0.4 
.16.1+0.4 
-16.2+0.4 
.163 ±0.3 
.16.2+0.4 
.16.3+03 
.16.3 ±0.4 
.163 + 0.3 
. 16.4 ± 03 
.16.4+03 
.16.5 ±03 
.16.5+0.4 
.16.5+0.2 
,16.5+0.4 
.16.6 ±0.4 
16.6+03 
, 16.6 ± 03 
16.7 ±0.3 


17.1 ±03 
16.6+0.3 
15.6+03 

14.1 ±0.4 

17.2 + 03 
16.8 ±03 

25.2 ±0.5 
1.6.7±0.3 
16.9+0.3 
16.4+03 
23.7 ±0.4 
173 ±0.3 
16.4+0.2 
23.6 + 0.5 
153+0.3 
13.5+03 
16.5 ±0.2 

27.2 ±03 

16.2 ±0.2 
16.4 ±0.2 
17.3+03 
173 ±03 

17.1 + 03 
16.9+0.3 
16.9+0.4 
16.7+0.2 
16.2+0.2 

14.2 ±0.2 
13.0 + 0.2 


1.10 ±0.02 
1.16±0.03 
1.09 ±0.02 
0.89 ±0.02 

1.15 + 0.02 
1.09+0.02 
1.66 ± 0 . 0 - 1 . 
1.18+0.02 
1.18 ±0.02 
1.09 + 0.02 
1.54+0.02 
1.10±0.01 

1.16 ±0.02 
134+0.03 
0.99+0.02 
0.97+0.02 
1.03 ±0.01 
1.65 ±0.03 
1.23+0.03 
1.03 ±0.01 
1.13 ±0.02 
1 .10+0.02 
1.16+0.02 
1.17+0.02 
US ±0.03 
1.17 ±0.02 
LIS ±0.03 
0.81+0.02 
1.02 ±0.02 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 

Sorted CO Test Results 


Brand _ 

Max 120s 120PSP.. 

Max 120s 120FMSP.I 

Pall Mall KXTs 1G0FSP..... 

Philip Morris International 100FHP 

Newport KFMHP.. 

Raleigh KNFSP... 

Newport (25) KFMSP. 

Century 25”s (25) KFSP... 

Marlboro 100 Red 10GFHP.. 

Lucky Strike. RNFSP. 

Dunhill Menthol 100FMHP.. 

Richland (25) 100’s 100FSP.. 

Dunhill International IGGFIfP.... 

Benson & Hedges 100 5 s 100FSP.. 

Winston 100’s 10OFSP.... 

Tall 120s 120FMSP....... 

Newport KFMSP..... 

Herbert Tareyton KNFSP.. 

Salem 100’s lOOFMSP.. 

Dora! Full Flavor KFHP. 

Camel Filters 100FSP.. 

Old Gold Filters KFSP. 

Fiesta KFSP..... 

Salem KFMSP..... 

Spring lOO’s lOOFMSP. ...ZZ'ZZZ 

Old Gold Straights KNFSP.. 

Newport 100’s lOOFMSP..... 

Newport 100’s (25) lOOFMSP.. 

Newport 100’s 10QFMHP,... 

More Lights 120s 120FSP . 

More Lights 120s 12GFMSF. 

Old Gold Filter 100’s 100FSP. 

Doral Full Flavor KFSP.... 

Rothmans KFHP... 

Century 25’s 100’s 100FSP. 

Tall 120s 120FSP... 

More 120s 120FSP...... 

More 120s 120FMSP. 


CO 

mg/cig 

“Tar” 

mg/eig 

“Nicotine” 
mg/cig ” 

...16.7 ±0.5 

17.7 ±0.3 

1.45+0.03 

...16.8+0.5 

18.2+0.4 

1.51+0.02 

...16.8 ±0.5 

16.7+0.4 

1.24 ±0.02 

..16.8 ±0.3 

17.8 ±03 

1.20+0.02 

..16.9 + 0.4 

16.6+03 

1.28+0.02 

..17.0 ±0.4 

24.0+0.4 

1.38 ±0.03 

..17.0±0.4 

16.8 ±0.3 

1.29+0.03 

..17.0 ±0.4 

14.8+0.3 

0.95 + 0.02 

..17.0+0.3 

16.8+0.2 

1.19+0.02 

..17.0 + 0.4 

243+0.4 

1.50+0.02 

,,17.1 + 03 

14.5+0.2 

1.23 ±0.02 

..17.2+0.4 

17.7+0.3 

131+0.02 

..173+0.4 

14.8 ±0.2 

138 + 0.03 

..173 ±0.5 

17.3+03 

1.21 ±0.02 

..17.5 + 0.3 

17.2 + 03 

1.07 ±0.02 

.. 17.6+0.6 

17.8+0.4 

1.54+0.03 

.. 17.7+03 

173+0.2 

1.33+0.02 

.17.8+03 

25.0 ±0.5 

1.57 ±0.03 

.17.9+0.4 

16.6 + 0.2 

1.13 ±0.02 

.18.1 + 0.5 

15.2+03 

030+0.02 

.18.1 ±0.5 

17.4 + 0.4 

1.07 ±0.03 

.18,2+0.4 

17.5 + 0.4 

134 ±0.03 

.18.4 ±0.3 

16.1 ±0.2 

0.71 ±0.01 

.18.4+0.4 

15.7+03 

0.97+0.02 

, 18.5 + 0.3 

19.4+0.2 

1.56 ±0.02 

.18.8 + 0.3 

26.9 ±0.4 

1.91+0.03 

.18.9+0.4 

19.4 + 0.3 

1.53 + 0.03 

.19.0+0.4 

19.6 ±03 

1.55 ±0,03 

.19.0 + 03 

19.3+0.3 

1.53+0.03 

.19.1 + 0.4 

12.0+03 

0.89+0.02 

.19.2+0.5 

11.8 + 0.2 

0.91+0.02 

19.5 ±0.4 

19.7 ±0.3 

1.52+0.0.) 

19.5 ±0.4 

17.8 ±0.2 

0.91+0.01 

20.4 ±03 

18.6 ±03- 

1.27 + 0.03 

20.7 ±0.5 

17.0+0.4 

1.10 + 0.03 

20.7 ±0.6 

19.9+0.4 

1.64 ±0.04 

21.1+03 

16.6 + 03 

1.15+0.02 

213+0.7 

16.9 ±0.5 

1.25 ±0.03 
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